TAŞOVADA KARA ELMAS BULUNDU 


İlçemize bağlı Gökpınar (orusu) Köyü mevkiinde kömür ocakları 
bulundu. 

Merkezi Çorum İskilip'te olan ERALP Madencilik İşletmesi 
tarafından yapılan kömür araştırma çalışmaları sonuç verdi.1 Ay öncesi 
işletmeye açılan ocaklardan kömür çıkarılmaya başlandı. Açık ocak 
işletme sistemi ile çıkarılan kömür Faravga'da kurulan eleklere 
taşınarak,burada 3 ayrı gruba ayrılıyor. 

İşletmenin sorumlu müdürü Osman Kökez 'açıklamada;Bir ay gibi 
kısa bir sürede 
Üretime geçen kömür rezervinin 10 milyon ton olarak hesaplandığını,10 
metreden elde ettiğimiz kömür şu an 20 metreye inildiğini 
söylerken ,Gökpınar Kömür ocağının çok ümit verici olduğunu 
açıkladı.Gökpınar Kömür İşletme Ocağı sorumlu müdürü Kökez bir 
haftaya kadar torba kömür imalatı yapacak makinelerinin geldiğini 
söyledi. 


